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सं . 3567 ] 
No . 3567] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019 
का . आ . 3959( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम ( 2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय 
राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम ( 3) में विनिर्दिष्ट 
राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को 
करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के 
तत्कालीन पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना 
सं . का . आ . 1096 ( अ), तारीख 4 अगस्त , 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , क्रम सं . 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

तालिका 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


4 


राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 2सी , सं . 19 [किमी 143. 200 से किमी 207. 200 ( छपरा -हाजीपुर ) तक खंड को छोड़कर], सं. बिहार 
28बी, सं . 30ए, सं. 80 [किमी 1.430 से किमी 190.000 (मोकामा -मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड ) तक खंड को छोड़कर], राज्य 
सं . 81 , सं . 82 [किमी 95. 000 से किमी 149 .020 (बिहारशरीफ - बरबिगहा -मोकामा खंड ) तक खंड को छोड़कर], | सरकार 
सं . 98, सं . 99, सं . 101, सं . 103, सं . 104, सं 105, सं . 106, सं . 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 227जे , नई 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 227एल , नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 333 [ रारा - 33 ( नई सं .) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर 
खड़गपुर , लक्ष्मीपुर, जमुई , चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 327 विस्तार बिहार राज्य 
में रारा सं. 327 (पश्चिम बंगाल/बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज , रानीगंज, बहादुरगंज , अररिया , 
भरगामा , त्रिवेणीगंज , पिपरा, सुपौल (बरियाही बाजार) बनगांव को जोड़ने वाला और महेशी (तारापीठ) पर 
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H419 Ela aisit 794rf)], 7 2704124 Tarf # . 1319 [4729H MET 754 HIEGT À pro at alatt , 

T3T BİR Gone Gischalt, TT-31 Y 341HGlag , HAETA , difcere 7 15a arst Bite RT- 27 
(975 h .) 4 YTORIT R 49147 A arst 15HTf)], 7 RTT H . 120 , 78 TT . 122T , & TT . 133 , 

STT À 219 , 78 TT . 2275 , 7 TRT H . 3195 , 75 RTTÀ. 3275 , T RT # . 3335 , 75 TTÀ. 
5275 , 77 $ ET Tarf . 5278 Bit 75 TRT Å . 72757 ATT HITT UT PER 741 # 379TTI 


[41. F . GA47 - 14013/ 11 /2019- f JE VH ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
faqut: 45 BATTLEFIT FAT FT.327 . 1096 (37), gripna 04 34a , 2005 GRT CIP? Ta POPRUIT PIT PT BİR À PESCA 

ar T.311 . 3203(37), fariseiat 02 fadar , 2019 GRTHTfea feret PITTI 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st October, 2019 
S . O . 3959 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 
(48 of 1956 ), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works 
pertaining to each of the National Highways described in column ( 2 ) of the Table hereto annexed shall be 
exercisable by the State Government specified in column ( 3 ) of the Table against each highway subject to the 
condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply 
with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further 
amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road 
Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways ) number S .O 1096 ( E ), dated the 
4th August, 2005 , namely: 

In the said notification , in the Schedule , for serial number 4 and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted , namely: — 

TABLE 


( 1 ) 


- 


(2 ) 


(3 ) 


“ 4 


Government of 


State 
Bihar 


So much of National Highways No .2C , No. 19 [ excluding from Km . 143 . 200 to Km .207.200 
(Chhapara -Hajipur ) ], No . 28B , No. 30A , No. 80 [ excluding from km . 1 .430 to km . 190 .000 
(Mokama-Munger-Mirzachowki section ), No. 81 , No. 82 [excluding from Km . 95 .000 to 
Km . 149.020 (Biharsharif-Barbigha -Mokama section ) ], No. 98 , No. 99 , No. 101, No. 103, 
No. 104 , No. 105 , No. 106 , No. 110 , new National Highway number 227J, new National 
Highway number 227L , new National Highway number 333 [the highway starting from 
Bariyarpur on NH -33 (new number ) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new 
National Highway number 327 Extension [ The highway starting from Galgalia on 
N .H . 327 (W .B /Bihar) Thakurganj, Raniganj, Bahadurganj, Araria , Bhargama, 
Tribeniganj, Pipra , Supaul (Bariyahi Bazar ) Bangaon and terminating at 
Maheshi ( Tarapeeth ) in the State of Bihar ), new National Highway number 1314 [the 
Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, 
connecting Amdabad, Manihari, Katihar on NH -31 and terminating at Purnia on NH - 27 
(new number) ) , new NH No. 120 , new NH No. 122A , new NH No . 133 , new NH No. 219 , 
new NH No. 227A , new NH No. 319A , new NH No. 327A , new NH No. 333A , new NH 
No. 527A , new National Highway number 527E and new NH No. 727A as are situated 
within the State of Bihar . 


[F . No. NH -14013/11 /2019-P & M ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 
Note : The principal notification was published vide number S .O . 1096 (E ), dated the 4th August, 2005 and was 

last amended vide number S . O . 3203( E ), dated the 02nd September , 2019 . 
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